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LIST B 
TEST SET FOR SYSTEM 1 

_ ESTIMATED NO. OF ESTIMATED 
NOMENCLATURE UNIT COST UNITS AMOUNT 
Test Set $3,500.00 aL $3,500.00 
Horn, S-Band 139.00 J 139.00 
Horn, X-Band 78.00 Z 78.00 
Cable, Test Horn Feed 6.60 3 19.80 
Tripod, Test Horn (Modified) 29.95 ‘} 29.95 
Cable, Power, TEKTRONIX 
Cop-16-19 2.40 a 2.40 
Crystal Mount, PRD Type 613-M 56.00 ne 56.00 
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